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OTIM S.a r.l. 

Societe a responsabilite limitee 
Siege social : L-4086 Esch-sur-Alzette, 41, boulevard Dupong 
R.C.S. Luxembourg: B 132.814 


EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
DU 9 DECEMBRE 2016 


II a ete decide comme suit : 

La repartition des parts sociales s’etablit comme suit, a partirdu 19 aout 2008: 

Olivier THIBAUT, ne a Paris (France) le 18 juillet 1959, demeurant a L-4086 Esch- 
sur-Alzette, 41, boulevard Dupong, mille deux cent cinquante parts 


sociales 1.250 

TOTAL, mille deux cent cinquante parts sociales 1.250 


Monsieur Olivier THIBAUT, prenomme, agissant en sa qualite de gerant unique, 
declare accepter, au nom de la societe et conformement aux dispositions de I’ article 
1690 du Code Civil et 189 de la loi sur les societes commerciales, les predites 
cessions. 

Weiswampach, le 5 janvier 2017 

Pour OTIM S.a r.l., Societe a responsabilite limitee 

FIDUNORD S.a r.l. (THG Luxembourg) 



